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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 780 

28 Ιουλίου 2005 


ΠΕ ΡΙΕΧΟΜΕ ΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Σά- 
ντας στο οικοδομικό τετράγωνο Γ32 Δήμου Γαλλι- 

κού, Ν. Κιλκίς. 1 

Έκδοση συμπληρωματικής απόφασης της υπ’ αριθμ. 
6288/1517/1990 απόφασης Νομάρχη, ως προς την 
έγκριση του βορείου ορίου του οικοπέδου ΑΒ ως 
προσώπου, έτσι όπως αυτό απεικονίζεται στο διορ¬ 
θωμένο ως προς τις διαστάσεις και το εμβαδόν της 
ιδιοκτησίας, τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη 
Μηχανικού Νασόπουλου Παναγιώτη σε κλ. 1:200 . 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 2509 (1) 

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Ν. Σάντας 
στο οικοδομικό τετράγωνο Γ32 Δήμου Γαλλικού, Ν. 
Κιλκίς. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 70 του από 17.7.1923 
ν.δ. «περί σχεδίων πόλεων και κωμώντου Κράτους», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3200/1955 «περί διοι¬ 
κητικής αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκαν και συ¬ 
μπληρώθηκαν. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του α.ν. 314/1968, όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ν.δ. 1018/ 
1971. 


4. Τις διατάξεις του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197 Α72002) και 
ειδικά το άρθρο 10 αυτού. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3του ν. 2218/1994 και του 
άρθρου 5 του ν. 2240/1994. 

6. Την υπ’ αριθμ. 326/1995 διαπιστωτική πράξη του Νο¬ 
μάρχη Κιλκίς. 

7. Το διάγραμμα και τεχνική έκθεση που συνέταξε ο Το¬ 
πογράφος Μηχ/κος Δημ. Παπακώστας. 

8. Την υπ’ αριθμ. 44/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ¬ 
βουλίου Δήμου Γαλλικού. 

9. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δημοσιοποίησης της 
απόφασης αυτής καθώς και τη δήλωση των παρόδιων ι¬ 
διοκτητών ότι συμφωνούν με την πρόταση τροποποίησης. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1494/9.5.2005 εισήγηση της Δ/νσης 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Κιλκίς στο συμβούλιο 
ΠΕΧΩΔΕ Ν. Κιλκίς για το θέμα. 

11. Το γεγονός ότι το εν λόγω Συμβούλιο έκανε δεκτή την 
πιο πάνω εισήγηση στην από 10.5.2005 συνεδρίασή του. 

12. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση διατη¬ 
ρείτο εμβαδόν των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων. 

13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δενπροκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου 
και του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
οικισμού Ν. Σάντας στο Ο.Τ. Γ32, όπως φαίνεται στο συ¬ 
νημμένο διάγραμμα και συγκεκριμένα την μεταβολή του 
περιγράμματος του χώρου που είναι χαρακτηρισμένος 
ως «πρόνοια», διατηρώντας όμως αμετάβλητο το εμβα¬ 
δόν του. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κιλκίς, 2 Ιουνίου 2005 
Ο Νομάρχης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 
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ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : 

ΕΡΓΟ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ 

ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ! 

ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ *ΠΡ|ΟΝΟΙΑ" 

ΘΕΣΗ : ΟΤ Γ32 

Δ. Δ. ΝΕΑΣ ΣΑΝΙΤΑΣ 



ΔΗΜΟΥ 

ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 



ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΟΣΤΑΣ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΥ 



Τ-1 


ΚΛΙΜΑΚΕΣ : 1; 200 


ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ? ΜΑΙΟΣ 2004 
ΘΕΟΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 


Υ ΠΟΓ ΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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Αριθ. 1825/1631 (2) 

Έκδοση συμπληρωματικής απόφασης της υπ’ αριθμ. 
6288/1517/1990 απόφασης Νομάρχη, ως προς την έ¬ 
γκριση του βορείου ορίου του οικοπέδου ΑΒ ως προ¬ 
σώπου, έτσι όπως αυτό απεικονίζεται στο διορθωμένο 
ως προς τις διαστάσεις και το εμβαδόν της ιδιοκτη¬ 
σίας, τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη Μηχανικού 
Νασόπουλου Παναγιώτη σε κλ. 1:200. 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το ΦΕΚ 248 /27.4.1989 περί αναθεώρησης του Σχεδί¬ 
ου Πόλης Καλαμάτας. 

2. Το ν.δ. 17.7.1923 άρθρα 43, 44, 45 «περί τακτοποίη¬ 
σης οικοπέδων». 

3. Το άρθρο 3 του ν.δ. 690/1948 «Περί συμπληρώσεως 
των περί σχεδίων πόλεων διατάξεων». 

4. Το ΦΕΚ 531/Δ71986 περί εγκρίσεως Σχεδίου Πόλης 
Καλαμάτας. 


5. Την υπ’ αριθμ. 6288/1517/1990 απόφαση Νομάρχη. 

6. Την από 23.11.2004 σύμφωνη γνωμοδότηση του 
ΣΧΟΠ Ν. Μεσσηνίας, πρακτικό 7ον, θέμα 2ον, αποφασί¬ 
ζουμε: 

Εγκρίνουμε την συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 6288/1517/ 
1990 απόφασης Νομάρχη, ως προς την έγκριση του βο¬ 
ρείου ορίου του οικοπέδου ΑΒ ως πρόσωπο σε κοινόχρη¬ 
στο χώρο, έτσι ώστε το κτίριο να μην χρειάζεται να υπο¬ 
χωρήσει απόσταση Δ για να έχει ανοίγματα σ’ αυτή την 
πλευρά, έτσι όπως απεικονίζεται στα διορθωμένα, ως 
προς τις διαστάσεις και το εμβαδόν της ιδιοκτησίας Τοπο- 
γραφικό διάγραμμα κλ. 1:200 και Διάγραμμα κάλυψης κλ. 
1:100, του Πολ/κού Μηχανικού Νασόπουλου Παναγιώτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 17 Μαΐου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 




ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΛ 1 : 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΜΒΑΔΟΝ 
ΙΣΟΓΕΙΟ 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠ1Φ. ΙΣΟΓΕΙΟΥ -12,65X8,05 - 3.36Χ!ί25 · 1,90X3,16 + 

♦1/2Χ(2,41+2,07)Χ2,95 » 113,22 · 4,19 - ί,9« * 6,61 - 109,66 Μ2 

Ε ΜΟΛσι - 3.30X6,10 ♦1,90X3,20 ♦ (2,41 *2,07)Χ2,95/2!» 16.83 + 6,08 + 

+ 6.61 = 29.52 Μ2 < 30.00Μ2 

Ε ΡΛ,ση*- ΙΟβ,θβ -20,32 = 80,14.Μ2 >50*Χ10θ,β5 « 54.83 Μ2 
νιιοτίΐ» - 29,62X2,70 = 79,70.(43 

Α_ΟΡΟΦΟΣ 

Ε * αροβονικη'ηκΜΜΠΟΓΑ * (4,10X9,70>+(1,25X3,70)·Ηφ|10Χ2.96)·<0.15X2,65) * 

* 39,77+4,63+15,04-0,43» 69|?1Μ2 

Η.Χ.ι* 1,70X4,10 -6,97 Μ2 
Η.Χ.ϊ* 6,30X4,86-30,56 Μ2 

Η.Χ.»» (1,90X3.20+2,07X2,96+0,34X2,95/2+2,85X0,15) «12,69+0,43«13,12 Μ2 

Ε ηικυπαμ+ιοη Α οροαου »Η.Χι+Η.Χ.» +Η.Χ *= 6.97+30.86+113,12- 50,65 Μ2 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Α ΟΡΟΦΟΥ =59,01 ♦ 50,φ|6 » 109,86 Μ2 

Ε «οποραοκχκ* - (1,05X1,55)+(0,90X1,80) + 1.60X3,7^ + 0,50X2,55 +2,00X4,85= 

= 1,63+1,62+ 6,00+1.28 +9,70 « 20,23 Μ2 

ν*ορο«στ» 109,68X 2,90» 318,01 Μ3 

3...3Ε.0&ΩΣ 

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 6 ΟΡΟΦΟΥ = 11.40X7,06 + 1,90X9,50 + 1.26X3,70 + (2,41 *2,07}Χ2,95. 

= 80.37 + 11.05 +4,83 + 6,61 - 109,66 Μ2 

Η X ι = (2,07+2.41)Χ2,95/2 ♦ 1,90X2,95 + 2.60X0,15 « 6^1 + 5,61 + 0.39 * 12,61 Μ2 
Ε ΗΜΥΠΑΜΡνΜ · οροροί· =ΗΧ.ι» .12,61 Μ2 
Ε β ο-ο®ου πο» Γνοικ ττο ία * 109.06- 12,61* 97,05142 

Είϊβπ»· οροφοτ * (1,06X1,55)*(0,90X1,80) + 1,60X3,75 + 0 50X2,55 + 2,00X4,65 = 

« 1,63+1,62+ 6,00 + 1,28 +9,70 * 20.23 Μ2 

V» ορολο* * 109.66 X 2,90- 318,01 Μ3 

40ΜΑ 

Εαοιμτοι = (2,41 +2,07)Χ2.06/2 + 2,90X2,26 ♦ 0,30X0,50 «ί 0,30X0,36 = 

= 6,61 ♦ 6,53 + 0,15 + 0.11 ■ .1.3,40 ΜΕ 

Υδϊραατογ =13,40X2,00 — 26, 60 Μ3 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 11.00 Μ 


121 



^Η^ΤΙΚΗΤ^ 


ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΚΛΙΜΑΞ 1:100 


ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ : Ε (Α'ΒΤΔ Ε Ζ Α ) =195.13 Μ2 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΙΕΩΣ (ΤΟΜΕΑΣ IIIΓ, ΦΕΚ 531 Δ' -13/06/86. -σττόφ.Νομάρχη 
6288/1517 - 23/08/1990 και ΦΕΚ 562 Κ/^ρθρο 14 χαμηλά κτίρια) 

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ 

Εμβαβόν : 250,00 Γη 2 Εμβαδόν : ώς έχει σήμερα (αττόφ. Νομάρχη 

Πρόσωπο : 12,00 π> 6288/1617 - 23/08/1990 και ΦΕΚ 56$ 


ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΙΕΩΣ 


Κάλυψη : 60%+10% « 70%ήτοι 195.13 Χ70% «1 36,59 Μ 2 (προοαύξηοη 10% κατά ΓΟΚ/85 άρθρο 14) 

Σ Δόμησης : 0.80 ήτοιμέγκπηδόμηση 195.13Χ0.80 = 156,10Ι.Μ2 

Μέγιστο ύψος 8,50 Μ (♦ 1,50 ύψος στέγης) κατά ΓΟΚ /85 άρθρο 14 (χαμηλά κτίρια ) 

Μέγιστο Σ.Ο. 5,00X0,80=4,00 

Εξώστες και ημκπταίθριοι: κατα ΓΟΚ «5 άρθρο 14 (χαμηλά κτίρια) 

Αττόοτοση Δ : 2.50 κατα ΓΟΚ /85 άρθρο 14 (χαμηλά κτίριο) 

Μέσα στην απόσταση Δ* 2,50 μ. επιτρέπονται και εξώστες πλάτους μέχρι 0,40 μ. σε τμήματα όψεων. 
Υποχρ. χώρος φύτευσης. »195.13*30 %*2/3= 39,03 Μ2 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 


Μέγιστη κάλυψη = 109,66 Μ2 < 185,13 Χ70% = 136,59 Μ2 


ι) Ισόγειο (Είσοδος): 29.52Μ2 < 30.00Μ2 (δεν προσμετράτε στη δόμηση) 
ιι) Α όροφος : 59,01 Μ2 

») Β όροφος ; 97,05 Μ2 

ιν) Δώμα 13,40 Μ 2 (δεν προσμετράτε στη δόμηση) 

Σύνολο δόμησης = «7.05 ♦ 59,01 « 156.06 Μ2 5 156,10 Μ2 


,70 + (2,41 +2,07)Χ2,95/2 * 
,66 λΟ 

1_Μ2 


,85 = 


ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ : Η * 8,50 Μ 5 8.50 Μ 

ΕΞΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ: 

I) ΕΞΩΣΤΕΣ Α Οροφος: 20.23 Μ 2 

Β Οροφος 20,23 Μ2 

Σύνολο: 40.46 Μ2 

II) ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ 

Α Οροφος : 50,85 Μ 2 
Β Οροφος: 12,81 Μ2 

Σύνολο 63,26 Μ2 


Δεν υπολογίζονται Εξώστες και Ημκ/παίθριοι ανεξάρτητα οπό την εττκράνοά τους κατα ΓΟΚ /85 άρθρο 14 
(χαμηλά κτίρια). 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ: Δ = 2.50 Μ > 2.50 Μ 


Σ.Ο. ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ : ν/ΕΟΙΚ. =(79,70+318,01+318,01+26,0Ο)/195,13 =742,52/195,13 «3,81< 4,00 

ΠΡΑΓΜΑΤ. ΧΩΡΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ (Ζ,α,β,Ε.Ζ): 51,71 Μ2 > 39,03 Μ2 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Π Α 350/17 - 9 -1996 ΦΕΚ 230 Α) 

Κατοικία: 1 (Μία) θέση στάθμευσης ανά 250,00 Μ2 ετηφσνείος 

Επομένως σπαπούντο (156,06 / 250 = 0,62 ήτα 1 (μία) θέση η οποία και δεσμεύεται στο χώρο ΡΙΙΟΤΙδ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


















